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Justin O. Schmidt 


Ce Pour les articles homonymes, voir Justin et Schmidt. 


Justin O. Schmidt (né en 1947) est un entomologiste américain, coauteur de /nsect Defenses: Adaptive 
Mechanisms and Strategies of Prey and Predators et créateur de l'index Schmidt de la pénibilité des piqûres 
d'insectes. 
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L'index Schmidt imoifierle code] 


L'index Schmidt de pénibilité des piqûres d'hyménoptères (Justin O. Schmidt Pain Index) a été créé par Justin O. 
Schmidt. Ayant été piqué par presque tous les types d'abeilles, de guêpes, et de fourmis, Schmidt a créé un index 
pour comparer la pénibilité de leurs piqûres sur la base d'une échelle à quatre échelons. 


e 1.0 Abeille Halictidae : douleur légère, éphémère. 

e 1.2 Fourmi de feu : douleur aiguë, soudaine, légèrement alarmante. 

e 1.8 Fourmi de l'Acacia cornigera (Bullhorn acacia) : douleur rare, perçante, élevée. 

e 2.0 Frelon : douleur riche. 

e 2.0 Guêpe Vespula : douleur chaude et fumante. 

e_2.x Abeille à miel, abeille africanisée et frelon européen. 

e 3.0 Fourmi rouge moissonneuse ("Red harvester ant") : douleur grasse et persistante. 

e 3.0 Guêpe Polistes : douleur caustique et brûlante. 

e 4.0 Guêpe Pepsis : douleur aveuglante, féroce, électrique. 

e 4.0+ Fourmi Paraponera (notamment la Bullet ant (fourmi balle de fusil) : P. clavata) : douleur pure, intense, 
brillante. 


Autres ordres d'insectes 1moaifierle code] 


L'index de Schmidt ne concerne que les piqûres d'hyménoptères. Cependant d'autres insectes provoquent des 
piqûres extrêmement douloureuses comme certaines punaises de la famille des bélostomatidés (hémiptères). 


Voir aussi [modifier le code] 


e Échelle Starr des piqures d'hyménoptères créée par Christopher Starr. 
e Échelle Scoville de mesure de la chaleur des piments. 

e Échelle Dol de mesure de la douleur. 

e Syndrome lrukandii. 


Références [modifier le code] 
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